
Vi imeistelyasetusten, 
esimerkiksi nidonnan, 
taiton ja rei ityksen, 
valitseminen. 


Tulosteen vaalentaminen 
tai tummentaminen. 


Kaksipuolisen tulostuksen 
asetusten valitseminen. 


Kuvan pienentaminen tai 
suurentaminen sopimaan 
valitulle paperille. 


Kayttol i ittyma naytto jen 
vaihtaminen. 


Tekeilla olevan tyon tai 
skannauslasilta kopioinnin 
pysayttaminen. 




KoV d i st a as i ak i r j [a jf syotto 1 a i t tee^een 
asatettu alkiiperai/;kappale / 


Tulosteen pienentaminen tai 
suurentaminen manuaalisesti. 


Automaattisen lokerovalinnan 
ohittaminen valitsemalla 
lokero tai paperikoko. 


Tulosteen ja originaalin 
lisaominaisuuksien, 
esimerkiksi valokuvan, 
tekstin tai erilaisten 
originaalien, valitseminen. 


Oletusasetusten 
palauttaminen. 


Kopiomaaran 

oletusasetuksen 

palauttaminen. 
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suurentaminen ja pienentaminen 

1 . Kosketa kosketusndytossd ZOOMAUS. 

2. Aseta haluamasi mittasuhteet avattavan 
valikon numeroilla tai nuolipainikkeilla. 

3. Aseta originaali automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen (ADF) 
tai skannauslasille. 


4. Paina Kdynnista. 



erilaisten originaalien 
kopioiminen 


kaksipuolinen tulostus 
ja nidonta 

1 . Valitse kosketusndytossd jokin seuraavista: 

* 1 ► 2 jos originaali on tulostettu yhdelle puolelle. 

* 2 ► 2 jos originaali on tulostettu molemmille puolille. 

2. Kosketa ASETUKSET. 

3. Valitse haluamasi nidonta -asetus. 

4. Kosketa OK. 

5. Kosketa ALKUP.. 

6. Valitse haluamasi originaalin suunta. 

7. Kosketa OK. 

8. Valitse kopioiden mddrd. 


1 . Aseta originaali kuvapuoli ylospdin oikeassa 9. Aseta originaali automaattiseen 
jdrjestyksessd automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen I asiakirjansyottolaitteeseen (ADF). 
(ADF) tasattuna lokeron vasempaan takakulmaan. 

2. Sdddd paperinohjaimet asiakirjan suurimpien 10. Paina Kdynnista. 
sivujen mukaan. 

3. Kosketa pddndytossd ALKUP. 

4. Kosketa ERITYISORIG-valikossa ERIKOK. ALKUP. 

5. Kosketa OK. 

6. Valitse kosketusndytossd jokin seuraavista: 

• Kosketa PAPERI-valikossa AUTOM., kun 
haluat kopioida kunkin originaalin vastaavan 
kokoiselle paperille. 

• Kosketa SKAALAUS-valikossa AUTOM., 
kun haluat kopioida kaikki originaalit samankokoiselle 
paperille, jolloin mittasuhde valitaan automaattisesti. 

7. Paina Kdynnista. 
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